APR. 1985 



MPU-104 




SPECIFICATIONS 



SERVICE NOTES 

First Edition 



Power : 9V DC (AC adaptor) 

Current Draw : 5nnA @9V DC 



Dimensions : 218(W) x 46(H) x 157(D)mm/ 

8-9/16"(W) X M3/16''(H) x 6-3/16''(D) 
Weight : 900g / 2 lb 




LED SLP-1 44-40 red 
(15029144) 



Top Cover 
(2202026700) 



Switch SUN-52 

(13129551) 

Button TK-307 BLK 



Chassis 

(2281048700) 



Front panel 
(2221047000) 



(2247060600) 






Top Cover 
Removal Screw 
3 x6 BH FeCI BC 
(4 pcs) 



Jack AC Adaptor- 
H EC-0470-01 -630 
(13449711) 



Top Cover Removal Screw 
3 X 8 BH Fe PType BC 
(4 pcs) I 



DIN Socket 




MIDI3-NS (2235012000) 

(13429168) 



PARTS LIST 



CASE JACK, SOCKET 



2202026700 


Top Cover 


13A29168 


MIDI3-NS 






MIDI 


22210A7000 


Front Panel 


13AA9711 


HEC-0A70-01-630 






AC Adaptor 


22810A8700 


Chassis 












2235012000 


Base 


PCB Replacement PCB: Supplied in set of JK/SW board. 
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LED PCB 








22A7060600 


TK-307 BLK 
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BOSS NUT //532 
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DIODE 




AC ADAPTOR (Commercially Available Accessories) 


15019209T0 


S5500G 


12AA9509 


PSA-100 






lOOV 






12AA9510 


PSA-120 






117V 


LED 




12AA9511 


PSA-220 






220V 


150291AA 


SLP-IAA-AO red 


12AA9512 


PSA-2A0 






2A0V 



[^Roland 



Printed in Japan 
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SW BOARD Replacement PCB: Supplied in set of JK/SW board 

79349520 

(pcb 2292016000) 79*"3495°3r 

(pcb 2292016000 1/2) 
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CIRCUIT DIAGRAM 




